Najlepsze aplikacje do pomiaru decybeli na iPhone'a bez reklam (porównanie 2026)
Porównanie najlepszych aplikacji do pomiaru dB bez reklam na iPhone'a. Sprawdź, które zapisują odczyty w czasie, a które pokazują tylko poziom na żywo.
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Dlaczego reklamy psują aplikację do pomiaru decybeli
Kiedy wyjmujesz iPhone'a, żeby zmierzyć poziom dźwięku, ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujesz, jest migający na ekranie baner reklamowy albo wyskakujące okienko przerywające pomiar. Odczyt poziomu hałasu wymaga skupienia, stabilnego ustawienia telefonu i precyzyjnego wyczucia czasu. Reklamy niszczą wszystkie trzy rzeczy. A mimo to większość darmowych aplikacji do pomiaru decybeli w App Store jest nimi naszpikowana. W tym zestawieniu przyglądamy się najlepszym aplikacjom do pomiaru dB bez reklam na iPhone'a w 2026 roku i wyjaśniamy, co naprawdę odróżnia użyteczne narzędzie od gadżetu.
Na co zwracać uwagę w aplikacji do pomiaru decybeli
Zanim przejdziemy do porównania, warto zrozumieć, które funkcje faktycznie mają znaczenie. Podstawowa aplikacja pokazuje odczyt na żywo z mikrofonu iPhone'a w dB lub dBA. To absolutne minimum. Naprawdę pomocne są te aplikacje, które idą dalej:
	Rejestrowanie w czasie — zapisywanie każdego odczytu ze znacznikiem czasu, aby zbudować historię pomiarów
	Działanie offline — praca bez połączenia z internetem, co ma znaczenie w piwnicy, na hali produkcyjnej albo na wsi
	Brak reklam — czytelny interfejs bez wizualnego bałaganu i dźwiękowych przerywników
	Eksport lub udostępnianie — możliwość przekazania danych o hałasie jako dokumentacji albo do skargi
	Dokładność — rozsądne wykorzystanie mikrofonu urządzenia i pokazywanie pomiarów z korekcją A (dBA) tam, gdzie to istotne

Aplikacja 1: NoiseLedger — najlepszy wybór do rejestrowania
NoiseLedger: dB Meter Log wyróżnia się na tle wszystkich innych aplikacji z tej listy, ponieważ od podstaw zaprojektowano ją jako rejestrator hałasu, a nie zwykły miernik na żywo. Podczas gdy inne aplikacje pokazują, jaki jest poziom dźwięku w tej chwili, NoiseLedger zapisuje każdy pomiar ze znacznikiem czasu i przechowuje go w lokalnym dzienniku na urządzeniu.
To czyni ją idealnym wyborem dla każdego, kto musi dokumentować hałas w dłuższym okresie — czy to pracownika budowy śledzącego dzienną ekspozycję, najemcy zbierającego dowody na hałaśliwych sąsiadów, czy rodzica kontrolującego poziom dźwięku przy pokoju niemowlaka. Otwierasz aplikację, dotykasz przycisku nagrywania, a każdy odczyt zostaje zapisany z dokładną datą i godziną. Bez konta. Bez internetu. Wszystko zostaje w twoim telefonie.
Interfejs jest przejrzysty, skupiony na rzeczy i całkowicie wolny od reklam. Nie ma banerów, pełnoekranowych wstawek ani zachęt do oglądania filmów za nagrodę. Dostajesz czytelny odczyt, listę wpisów i możliwość przejrzenia historii w dowolnym momencie.
Pobierz NoiseLedger na iPhone'a — bezpłatnie w App Store
Aplikacja 2: Decibel X
Decibel X to jedna z najbardziej dopracowanych aplikacji do pomiaru dB na żywo dostępnych na iPhone'a. Wyświetla profesjonalnie wyglądający wskaźnik z odczytami w dBA i dBC oraz oferuje funkcję zatrzymania wartości szczytowej. Interfejs jest schludny, a odczyt w czasie rzeczywistym reaguje szybko.
Decibel X jest jednak przede wszystkim miernikiem na żywo. Nie prowadzi dziennika ze znacznikami czasu tak jak NoiseLedger. Widzisz bieżący poziom i wartość szczytową, ale nie ma historii, do której mógłbyś wrócić później. Część funkcji jest płatna, a wersja darmowa zawiera reklamy.
Najlepsza do: szybkiego sprawdzenia bieżącego poziomu, gdy nie potrzebujesz zapisu.
Aplikacja 3: Sound Level Meter Pro
Sound Level Meter Pro oferuje prosty interfejs z tarczą pokazującą odczyty dB na żywo. Podczas sesji śledzi wartość średnią i szczytową, co przydaje się przy krótkich pomiarach. Aplikacja jest prosta i funkcjonalna.
Minusem jest to, że dane sesji nie są zachowywane jako dziennik. Gdy zamkniesz aplikację, historia pomiarów znika. Część funkcji wymaga też połączenia z internetem, a wersja darmowa wyświetla od czasu do czasu reklamy.
Najlepsza do: szybkich, jednorazowych odczytów w cichym otoczeniu.
Aplikacja 4: NIOSH SLM
Aplikację NIOSH Sound Level Meter opracował amerykański Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Jest bezpłatna, pozbawiona reklam i zaprojektowana specjalnie do pomiaru hałasu w miejscu pracy. Korzysta z korekcji A (dBA) i pokazuje średnią ważoną w czasie (TWA), co jest istotne dla zgodności z przepisami OSHA.
NIOSH SLM świetnie sprawdza się w profesjonalnym kontekście medycyny pracy. Jej ograniczeniem jest brak dziennika wielu sesji — została stworzona do pojedynczych sesji pomiarowych z ręcznym notowaniem. Brakuje też trwałej historii, którą można przewijać i porównywać między kolejnymi dniami.
Najlepsza do: specjalistów BHP i medycyny pracy, którzy potrzebują pomiarów TWA.
Aplikacja 5: Too Noisy Pro
Too Noisy Pro powstała z myślą o klasie szkolnej — pokazuje wizualny wskaźnik zmieniający kolor w zależności od poziomu hałasu. Dla nauczycieli jest to zabawne i angażujące, ale nie jest to poważne narzędzie pomiarowe. Odczyty nie są zapisywane, wyświetlanie decybeli jest uproszczone, a celem jest zarządzanie zachowaniem uczniów, a nie rzetelna dokumentacja hałasu.
Najlepsza do: nauczycieli panujących nad hałasem w klasie, a nie do poważnych pomiarów czy rejestracji.
Kluczowa różnica: miernik na żywo kontra rejestrator hałasu
Po porównaniu tych pięciu aplikacji największa różnica przebiega między tymi, które pokazują bieżący odczyt, a tymi, które budują zapis. Wszystkie pięć potrafi wyświetlić poziom dB na żywo. Tylko NoiseLedger daje dziennik ze znacznikami czasu, który przetrwa zamknięcie aplikacji i działa całkowicie offline.
Jeśli kiedykolwiek próbowałeś opisać problem z hałasem — właścicielowi mieszkania, działowi kadr, zarządcy budynku albo choćby samemu sobie — wiesz, jak trudno polegać na pamięci. „We wtorek wieczorem było głośno” nie jest dowodem. Dziennik pokazujący 78 dB o 23:04 we wtorek, 81 dB o 23:47 w środę i 85 dB o 22:58 w piątek to już wzorzec. To jest dokumentacja.
Dostęp offline: dlaczego ma znaczenie
Wiele aplikacji do pomiaru dB wymaga połączenia z internetem, żeby wyświetlać reklamy, synchronizować dane z chmurą albo ładować zasoby. To realny problem, gdy musisz zmierzyć hałas w miejscu ze słabym zasięgiem — w mieszkaniu w suterenie, na hali fabrycznej, w podziemnym parkingu albo na terenie wiejskim.
NoiseLedger działa w całości offline. Wszystkie dane są przechowywane lokalnie na twoim iPhonie. Możesz mierzyć hałas, przeglądać dziennik i budować dokumentację bez żadnej zależności od sieci. To nie jest drobne udogodnienie — dla części użytkowników to jedyny powód, dla którego dana aplikacja w ogóle nadaje się do użytku w ich sytuacji.
Komu przyda się NoiseLedger
NoiseLedger to właściwy wybór, jeśli dotyczy cię którykolwiek z tych punktów:
	Dokumentujesz hałas sąsiada, pobliskiego lokalu usługowego albo budowy
	Pracujesz w hałaśliwym otoczeniu i chcesz śledzić swoją dzienną ekspozycję
	Chcesz monitorować poziom hałasu w konkretnym miejscu przez wiele dni lub tygodni
	Potrzebujesz aplikacji działającej offline, bez reklam i bez zakładania konta
	Zależy ci na przejrzystym, skupionym interfejsie, który nie przeszkadza w pomiarze

To właśnie funkcja rejestrowania sprawia, że aplikacja jest naprawdę użyteczna, a nie jest kolejnym decybelomierzem-zabawką. Zamienia twojego iPhone'a z prostego wyświetlacza na żywo w realne narzędzie pomiarowe z historią.
Wypróbuj NoiseLedger za darmo na iPhonie — bez reklam i bez konta
Werdykt końcowy
Większość aplikacji do pomiaru dB na iPhone'a to wymienne mierniki na żywo z reklamami. NoiseLedger należy do innej kategorii, ponieważ rejestruje odczyty w czasie, działa offline i trzyma twoje dane prywatnie na urządzeniu. Jeśli potrzebujesz czegoś więcej niż chwilowego odczytu — jeśli potrzebujesz zapisu — jest jedyną aplikacją z tej listy zbudowaną w tym celu.
NIOSH SLM to mocny wybór numer dwa w kontekście medycyny pracy, a Decibel X sprawdzi się przy szybkich kontrolach. Ale dla każdego, kto chce zbudować historię hałasu na iPhonie bez reklam przerywających proces, NoiseLedger jest oczywistą rekomendacją.
Pobierz NoiseLedger na iPhone'a już teraz
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